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まを上のごを意 

ご使用前によ < お読みの上、必ずお守り < ださい。 

※ここに表したま意事翊ホ、お使いになる人や他の人々へのを害や財産への損害を未然に防止するためのものです。 

を全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。 

※本体に貞占付しているご注意に関するシールは、はがさないでください。 


■因節 g が1化じ • 

A 么記号は、警告、を意を示 

/ \ します。具体的な注意内 
/ \容は図記号の中や近くに絵 

ま意 や文胃で表 L ます。 

Q O 記号は、禁止の行為で 
あることを示します。具 
体的な禁止内容は図記号 
が^ の中や近くに絵や文章で 


や文章で表します。 


隹記号は、行為を強制した 
り指示したりする内容を示 
します。具体的な指示内 
指示容は図記号の中や近<に絵 


表示内容を無視して、誤った使いかたをしたときに生 
じる危害や損害の程度を、仪下の表示で区分して説明 
していまず。 


八巧夕>4-取 C 扱いを誤コた使が死 t また 
は重傷>1を負うことび想定される内容を 
汀^しま9’。 

^ 、ゴ C 取り扱いを誤った場ち、使用者び傷害を 

A>T m 負うことび想、をされるか、または物の}員* 

^ の 発生が想定され る 内容を示しまず。 


• 低温)、感電、骨折、中毒などで 
• 長期の通院を要するちのをさ 


*1 重傷とは、失明や、けが、やけど（高温 
後遺症が残るちのおよび治療に入院 
します。 

*2 傷害とは、治療に入院-長期の通院を要さないけびややけど、感電な 
どをさします。 

*3 物的損害とは、家屋-家財および家畜-ぺットなどにかかわるお大損 
害をさします。 



A 警告 




改造はしない。 

修理技術者於外の人は分解 
分解禁止 したり、修理をしない。 

乂災•感電•けがの原因。 


Q 交流100〜240 Vm 外で使 
用しない。 

禁止乂災.感電の原因。 


〇 差込プラグにほこりが付着し 
ている場合は、よくふき取る。 

必ず実施乂災の原因。 


〇 差込プラグは根元まで確実に 
差し込む。 

必ず実施 感電.シヨート.発煙*発乂のお 
それ。 


Q 電源コードは、破損したまま 
使わない。また、電源コード 
禁止を傷つけない。 


Q 電源コードや差込プラグが傷 
んだり、コンセントの差し込み 
禁止がゆるいときは使用しない。 

感電•シヨート•発乂の原因。 


伽エする•無理に曲ブ'る•高溫部にお 
づける•引っ張る•ねじる-たばねる- 
重いちのを載せる•挟み込むなど） 
义災 • 感電の原因。 



めれた手で、差込プラグの抜 
さ差しをしない。 


めれ手禁止感電•けびのおそれ。 
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A 警告 


Q 

禁止 


器具用プラグをなめさせない。 

乳幼児び誤ってなめないように 
汪忌する。 

感電やけびの原因。 



Q 

禁止 


器具用プラグ(磁石式）の 
先端にピンなど金属片や 
ごみを付着させない。 

感電-ショート- 
発乂の原因。 



Q 

禁止 

子供だけで使わせたり、幼児の 
手の届くところで使わない。 

転倒させると熱湯び出て、やけど 
やけびをするおそれ。 

接触禁止 

運転停止直後は、本体内部に 
手をふれない。 

やけど•けびの原因。 


Q 不安定な場所や、毛あしの長 
いカーペットなどの上に置か 

禁止ない。 



水めれ禁止 


本体を丸洗いしたり、水につ 
けたり、水をかけたりしない。 

シヨート•感電•発乂 • 故障のおそれ。 


Q 蒸気孔にはア□マオイルを絶 
巧に入れない。 

禁止故障の原因。 


〇 お手入れずるときや、水をず 
てるときは、差込プラグをコ 
必ず実施 ンセントか5抜き、本体が冷 
めてか5行う。 

感電 • やけど • けびのおそれ。 




蒸気孔や本体にさわったり、 
顔などを近づけない。 


接触禁止やけどの原因。 


〇 

必ず実施 


異常.故障時には、直ちに使 
用を中止ずる。 

そのまま使用すると、火災•感電 • 
けびのおそれ。 

〈異常.故障例> 


-電源コードやプラグび異常に熱 
くなる。 


転倒して熱湯び出て、やけどのお 
それ。 

安全装置の誤作動の原因。 


Q 通気孔やすき間などに、ピン•針 
金など金属物(異物)を入れない。 

禁止やけどをしたり、感電や異常動作 
してけびをするおそれ。 


-電源コードを動かすと通電した 
り、しなかったりする。 

-いつちと違って異常に熱くなっ 
たり、こげくさいにおいびする。 

-本体から水われする。 

-その他の異常や故障びある。 
すぐにプラグを抜いて、販売店へ 
点検 • 修理を依頼する。 
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1 安ま上のご注意 


A 注意 


® 使用時外は差込プラグをコ 
ンセントか5抜<。 

プラグを3^けびややけど、絶縁劣化による感 
電 • 漏電乂災の原因。 


Q 熱に弱いテーブルや敷物など 
の上で使わない。 

禁止テーブル.敷物の変色•変形の 
原因。 


〇 

必ず実施 


必ず差込プラグを持って引き 
抜く。 


感電やシヨートして 
発乂するおそれ。 



Q この製品専用の電源コード 
がは使わない。電源コードを 
禁止他の機器に転用しない。 

故障 • 発乂のおそれ。 


Q タコ足酉日線はしなし、。 

乂災のおそれ。 

禁止 


Q 本体は両手で水平に、振動を 
与えないように持ち運ぶ。 

禁止水タンクや蒸気孔本体びはずれ 
て落下し、けびのおそれ。また、 
傾けたり、転倒 
すると熱湯びこ 
ぼれるおそれ。 


Q 使用中や使用直後に本体の 
移動、持ち運びはしない。 

禁止熱湯びこぼれ、やけどの原因。 




Q 電子機器や電気製品、ピアノ 
や特殊な塗装の高級家具、壁 
禁止紙や特殊な表面加工の壁面な 
どの上や近 < には設置しない。 

蒸気び触れたり、転倒して水をこ 
ぼしたりすると、機器の故障やわ 
のの表面を傷める原因。 


Q 壁や家具.カーテン.天井な 
どの近くで使わない。 

禁止シ5びついたり、カビの発生•変 



Q 加湿しすざない。 

長時間連続で加湿すると、結露な 
禁止どで室内をめらしたり故障の原因。 


〇 テレビ•ラジオ•コードレス 
電話•エアコンなどか 51 m 
必ず実施 上離して置<。 

テレビ画面のチラツキや、雑音び 
入るなど電波障害の原因。 


Q 使用中や使用直後はお手入 
れをしない。 

禁止局温部に而れ、やけどの原因。 


Q 本体内部のお手入れに洗剤 
は使わない。 

禁止洗剤から有害ガスび発生し、健康 
を害したり、故障の原因。 
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A 注意 


〇 市販のア□マオイルを使う場 
合は、必ず切下の事項を守る。 

必ず実施本体の破損のおそれ。ア□マオ 
イルは必ず天然抽出成分100% 
のエッセンシャルオイル(精油）を 
使い、合成香料などを使わない。 


Q ポーチを振りまわさない。 

人や物に当たって、けびのおそれ。 

禁止 


[ 末永くご使用いただくために、ずお守りください。 1 

•蒸気孔や臟孔をフキンなどでふさがない。 

本体内部の温度び上びって、本体び変形 
し、故障•事故の原因。 

•直射日光のあたる場所や、暖房器具の 
近くで使わない。 

水タンク内の空気び膨張し、本体から熱 
湯びあ而れるおそれ。また、プラスチツ 
ク部分の変形 • 変質の原因。 

•カーテンの近くで使用しない。 

蒸気孔や通気孔び而さびって吸気性能 
び低下し、本体内部の温度び上びって、 
本体内部び変形し、故障 • 事故の原因。 

•クリーニングフイルターはこまめにお手 
入れずる。 

rm f — ノノ - hrlr \ 

•蒸発皿-水路-フ□ートはこまめにお手 
入れずる。 

S ネラルび付着すると、フ□ートび正常 
に動作しないことびあり、本体•水路び 
変形し、故障 • 事故の原因。 

無ブン7つ^ L / J ' jqX ^ し1しホリ、 

加湿量の低下やカビ、雑菌の 1 
繁殖による悪臭、故障の原因。へ 1 
また巧れや破損び ^ 

ひどくなったときは が含 

交換する。 " ^し 

細: 

•水タンクに水道水外の水を入れない。 

-浄水器の水、アルカリイオン水、ミネラル 
ウォーター、井戸水、汚れた水などを入 
れると、カビや雑菌び発生しやすい原因。 

-お湯 (40°CiU±) や化学薬品、ア□マ 
オイルなどの芳香剤、洗剤を入れた水 
を入れると、本体や水タンクの変形、 
変色、破損、故障の原因。 

•蒸気孔本体 • クリーニングフィルター • 
水路カノ（一をはずしたまま使わない。 

蒸発皿に水あかなどびたまり、故障の原因。 

•凍結しないように、使わないときは、水 
タンク-本体内部の水をずてる。 

凍結したまま使うと故障の原因。 

•ホ化をさかさにしない。 


•水タンクの水は毎日新しい水道水と交 
換ずる。また本体内部は週 2 回程度定 
期のにお手入れずる。 

巧れや水あかで性能び低下したり、悪臭 
びするおそれ。本体内部で水アカび膜 
状になって付着し、蒸気孔から蒸気とと 
わに吹さ出すおそれ。 

底部び水にめれていると、底部から水び 
入り、故障の原因。 

•ア□マオイルを、ア□マトレイ m 外のプ 
ラスチック部分に直接かけない。 

故障や変形 • 変色 • 破損の原因。 
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9 各部のなまえと付属品 



水タンクに水がなく 
なると点好。 
r 

b — ターで水を加熱し、 

燕気にしま9'。 

フッ素加工が施されています。 



ノ 
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専用キャップ 
はめ込み位置 




電源コード 

器具用プラグ 



■電源コードについて 

電源コードの差込プラグは、日本国内用です。 
日本に I 外の国でご使用になるときは、コンセ 
ントのお状によって、プラグアダプターを取 
りつけるとご使用いただけます。 

♦国によっては、地域やホテルの電圧、プラグ 
おがが異なる場合がありますので、現地の 
事情をお確かめください。 

♦一部の地域によっては、電圧が違い、使えな 
い場合があります。 

♦コンセントのおがと合うプラグアダプター 
をお買い求めください。 


■プラグアダプターの取りつけかた 

プラグアダプターを、差込プラグに取りつけ 
て < ださい。 

差込プラグ プラグアダプター 


V 
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^ 加湿のしかた 


蒸気孔本体と水タンクをはずす。 



3 水タンクに水道水を入れる。 

水は、水タンクの半分似上か!5満水までの間に 
入れます。 



2 クリーニングフイルターを蒸発 

皿にのせ、蒸気孔本体を本体に 
セツトする。 




睐尉 •専用キャップにパッキンがついて 
いることを確認する。 

•水は、必ず水道水を入れる。 

参お湯を入れない。やけどや故障の 
原因。 

•ア□マオイルを入れない。 

参水を入れた後、専用キャップを確 
実にしめ、水ちれびないことを確 
認する。 
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4水タンクを本体にセツトする。 



水タンク 


-本体 


§^尉 •水タンク-蒸気孔本体-水路力 
バー. クリーニングフイルターび 
正しく取りつけ5れているかを確 
認する。正しく取りつけ5れてい 
ないと、充分な加湿びでさない、力 
ラださ、水ちれ、また、故障の原因。 

参水路カバーが取りつけ5れていな 
い状態で加湿しない。給水ラン 
プび点なし、運転が停止する原因。 
水タンクび変形するおそれ。 


5 ア□マトレイを蒸気孔本体に 

セットして、市販のア1117オイル 
をア□マトレイに数滴入れる。 

※本製品にア□マオイルは付属していません。市販 
の天然抽出成分100%のエッセンシャルオイル 
(精油）を別途お買い求めください。 

※ア1117トレイをセットしない、またはア1117オイ 
ルを入れない場合でち、この製品を使用でさます。 


ア1117オイル 



棘尉 •オイルの種類によってにおいの度 
合いが違ラので、オイル購入時に 
アドバイスを受けてください。 

参オイルの使用上のま意を守ってく 
ださい。 

•オイルをこぼしてしまった場を、 
すぐにふきとる。プラスチック製 
のちのにこぼしたままにしておく 
と、変色や変質、破損の原因。 

•ア□マテラピー（芳香療法）は医 
術や医学ではありませんので、体 
質にあわない場をは使用をやめて 
<ださい。 

参使用中にオイルをネ甫充しない。 


b 電源コードを接続する。 

♦交流10 0 V 〜24 0 V の電圧で使用できます。 
•コンセントのお状によって、プラグアダプ 
ターをお買い求めください。 



参器具用プラグ（磁石式）の先端に 
ピンなどの金属片ゃゴミが付着し 
ていないか確認してか5、器具用 
プラグを差込□に差し込む。 
•必ず電源が rOFF 」 になっている 
ことを確認してか5、差込プラグ 
をコンセントに差し込む。 
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3 加湿のしかた 


7電源スイッチを押ず。 

通電ランプが点なし、約3分後に蒸気が出はじ 
め、加湿開始。 


ツクの水がなくなつた6•- 

'水タンクの水がなくなると、給水ランプ 
が点なし、運転が自動的に止まります。 



ON A 


※はじめてお使いになるとさに、煙が出たり、におい 
がすることがありますび、故障ではありません。 
また、樹脂などのにおいがすることもありますび、 
ご使用とともに少なくなります。 

※部屋の温度-湿度によっては、蒸気び見えにくい 
場をがあります。 

※水タンクをセットした直後、電源スイッチを巧す 
と、給水ランプが点打することがありますが、しば 
5くして水タンクの水が蒸発皿を満たすと、給水ラ 
ンプび消え、運転を始めます。 


@ 

ON A 


段就 続けて使用する場合は、いっ 
たん運転を切り、本体が;令め 
てか5蒸発皿•本体内側に 
残った水をすてる。 （P.12 
参照）その後、水タンクに水 
道水を補給して使ラ。 （P.8 
参照） 
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4巧いおわった5 



水タンク•蒸発皿•本体内側に残った水は、毎日すてて、水タンクに新しい水道水を入れ直す。 
変色やにおいの原因。 
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イ使いおわった 5 


I 蒸発皿-本体内側に残った水を 
すてる。 


排水方向 



就 水をすてるときは、必ず本体の r 排 
水方向」のな方向か5すてる。違つ 
た方向か5水をすてると、お湯が手 
にかかってやけどをしたり、通気孔 
に水が入り、故障の原因。 


お手入れずる。 
( P - 13参照） 




蒸気孔本体—— 



J l、V 一 "", 





0 水路カバーをつける。 

水路カバーのツメを、本体のミゾにはめ込む。 
ツイ 

.ツメ 


クリーニングフイルター- 
蒸気孔本体-ア□マトレイを 
つける。 

-ア□マトレイ 



クリーニング 
フイルター 


保尉 •蒸気孔本做ま、確実にとりつける。 

♦クリーニング フィルターには、白 
い粉（水道水のミネラル分）や水 
あかなどを吸着させて、蒸発皿に 
付着する巧れを少なくする働さ 
があるので、必ず取りつけて使ラ。 
また、こまめにお手入れする。そ 
ラしない場合、蒸発皿のミちれが取 
れにくくなり、故障の原因。 


I 水タンクをセツトする。 
( Pi 9 参照） 


I 本体と水タンクに残った水を、 
よくふさとり、専用ポーチに 
収納する。 


電源コード 



本体 


ポーチ 
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く^お手入れのしかた 


A 、、壬音電源スイッチを rOFF 」 にして、差込プラグと器具用プラグを抜く。 
に t /胃、本体が冷めて、本体内側の水をずててか5お手入れずる。 


常に清潔に巧ち、性能低下-悪臭を防止ずるためにこまめにお手入れずることをお 
すすめします。 

水タンクの水は、毎日新しい水道水と交換してくださし、本体内側に残った水は毎日すてる。 
また、本体内側は、週2回程度定期的にお手入れする。 


水タンク 



週1〜2回程度、水タンクに水を入れ、巧分にずずぎ洗 
いをずる。 


保尉 水タンクは、必ず水で洗ラ。お湯で洗ラと、変形するお 
それ。 


クリーニング 

フイルター 




週2回程度、水道水で手もみ洗いずる。 


蒸気孔本体水路カバー 


月2回程度、水でスポンジを使って洗い、乾いた巧でふ<。 



専用キャップ 


陳爲 専用キャップのパッキンび 
はずれたとさは、八ッキンを 
確実に取りつける。 



パツキン 


ア□マトレイ 


巧れるたびに水でスポンジを使って洗い、乾いた巧でふ<。 


本体 


本体内側 



鲁本体外側.内側は、よくしぼったフキンで巧れをふき取る。 
♦水路は、割りばしなどに巧をまきつけて巧れをふき取る。 

は、週2回程度、よくしぼつ 
たフキンで巧れをふさ取る。 

蒸発皿/ 


本体外側 



尉 •本体の丸洗いはしない。本体内部に水が入り、故障の原因。 
参蒸発皿はこまめにお手入れする。フッ素加工されていますが、長期 
間お手入れしないと、ちれがこびりついて落ちにくくなるおそれ。 
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s お手入れのしかた 


電源コ-ド 伊 

乾いた巧でふく。 

ポ-チ 貪 

巧をお湯でひたし、 

かた< しぼつてふ<。（丸洗いしない） 


保鼠 •本体は、水につけたり、水をかけたりしない。ショート-感電のおそれ。 

•洗剤-シンナー•クレンザー-金属たわし-化学ぞうきん-ナイ□ンたねし-漂白剤などは使わない。 
参食器洗い乾燥機-食器乾燥器に入れて乾燥させない。変形の原因。 

参お手入れ後は、各部品を必ずもとの位置に取りつける。正しく取りつけ5れていないと故障の原因。 


長期巧®わないとを 


•お手入れ後、各部についた水を乾いた巧でふき、日陰で自然乾燥させる。 

(特に本体内側-クリーニングフィルターは巧分に） 

•クリーニングフィルターは、本体か5取りはずず。 

•保管ずるときは、ポリ袋などで密封し、湿気の少ないところで保管ずる。 


保尉•湿ったまま保管しない。カビの発生する原因。 

•数日間使わないとさは、水タンク-蒸発皿-本体内側に残った水をすてる。 


6 消耗品の取り替えについて 

お買い上げの販売店、または「連絡先」に記載のタイガーお客様ご相談窓□、消耗品-別売品のご購 
入専用ホームページでお買い求め < ださい。 


♦クリーニングフィルター（消耗品） 
クリーニングフィルターは消耗品です。 

ご使用にともない傷んできます。 

巧れや破損がひどくなったとき/—^ 
は、6力月を目安に交換する。 L ^ J 

廃棄ずるときは、不燃物ごみとし ^~/ 
てすてる。 


♦樹脂部品. 

その他のパッキン類（傷んできたとき） 

熱や蒸気にふれる樹脂部品は、ご使用にともな 
い傷んでくる場合があるので、交換する。（有償 
修理） 


クリーニングフィルターは、お求めのタイガー製 
品販売店またはタイガーお客様ご相談窓□(連 
絡先一 P .17) で、部品番号 ASV 103 日に枚入 
り）とご指定の上、お買いホめください。 
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^ 故障かな？と思った5 _ 

修理を依頼する前に、次の点をお調べください。 

下記の点検-処置をしても改善されないときは、お買い上げの販売店にお問い合わせください。 


A 警告 修理技術者 m 外の人は、分解したり修理をしない。 


こんなとさは 

ここを確認して 

こう処置して<ださい 

参照 

ぺージ 

電源スイッチを 
巧しても 
運転しない 

電源コードびはずれていませんか。 

プラグを接続する。 

2-9 

水タンクびカラになって、自動的に 
運転び停止していませんか。 

水タンクに給水し、本体にセットし 
て < ださい。 

8-9 

蒸気が出ない 

水タンクびカラになって、自動的に 
運転び停止していませんか。 

水タンクに給水し、本体にセットし 
て < ださい。 

8-9 

] 日日 V の場合、運転を開始してから約3分後に、蒸気び出ます。 

- 

水が入っているのに 
給水ランプが 
点灯する 

本体を移動させるとさに衝撃、振動 
を与えていませんか。 

本体内側の水を捨て、水タンクを 
セツトし置す。 

4 • 

8〜]2 

水路カバーびセツトされていますか。 

本体内側の水を捨て、水路カバーを 
でツトする。 

己. 

11-12 

不安定な場所や本体を傾けて置いて 
いませんか。 

本体内側の水を捨て、水平な場所に 
本体を置く 

3 • 

8〜]2 

フ□ー トびミ尤んだままになっていませんか。 

フ□ー ト部分をお手入れしてください。 

6 

通電ランプが 
暗く見える 

100 V -120 V の電圧の国で使用する場合、2日 0 V の電圧の国で使用する 
場合よりも、通電ランプび暗くなりますび、故障ではありません。 

一 

湿度が上が5ない、 
または水が減5ない 

部屋び広すざませんか。 

適用床面積の範囲でお使い < ださい。 

16 

換気をしていませんか。 

窓-戸を閉めてお使いください。 

- 

においが出る 

本体内側び巧れていませんか。 

本体内側のお手入れをしてください。 

13.14 

水タンク-本体内側の水を放置した 
ままになっていませんか。 

水タンクの水は毎曰新しい水道水と 
交換してください。また、本体内側 
に残った水は毎曰すててください。 

11〜14 

水ちれする 

パッキンびついた状態で、専用キャッ 
プをしっかりしめていますか。 

専用キャップを、しっかりしめて水夕 
ンクを本体に取りつけてください。 

8-9 

片手で持ち運びしていませんか。 

本体は両手を使って水平に持ち運ん 
で < ださい。 

4 

暖房器具の近くで使っていませんか。 

本体内側の水をすて、暖房器具から 
離れた位置に本体を置く。 

己 

蒸発皿. 

本体内側に 
異物がたまる 

ク U —ニングフィルターを蒸発皿に 
のせていますか。 

必ずク U —ニングフィルターを蒸発 
皿にセットして使ラ。 

7-8 

蒸発皿-本体内側を定期的にお手入 
れしていますか。 

こまめにお手入れしてください。 

13.14 

水道水がの水を水タンクに入れて 
運転していませんか。 

必ず水道水を使って < ださい。 

己 • 8 

プラスチック部分に 
臟が皮状の斷脑る 

これは樹脂成形時に発生する線状や波状の跡です。使用上の品質に支障 
はありません。 

- 
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7 故障かな？と思った s 


■日本 m 外(ミ毎外）で使用ずる場合 


こんなとさは 

ここを確認して 

こう処置してください 

参照 

ぺージ 

ホテルの洗面所で 
使った! 5、 蒸気が 
出ない 

曰本外（海外）のホテルでは、洗面所の電気容量びシてーバー専用の低い 
消費電力になっている場合びあります。 

洗面所で使えない場合は、室内の他のコンセントをご使用ください。 

- 

差込プラグをコン 
セントに差し込ん 
でち作動しない 

コンセントの周りにスイッチびあり 
ませんか。 

スイッチを押して < ださい。 
スイッチを押さないと、電流び流れ 
ない構造になっています。 

- 

•差込プラグがコ 
ンセントの差込 
□に入 S ない 
•差込プラグをコ 
ンセントに差し 
込むと、ゆるく 
てグラグラして 
いる 

差込プラグとコンセントの形状は 
合っていますか。 

コンセントの形状と合ラアダプター 
をご使用ください。 

- 

差込プラグとコン 
セントのお状は 
合っているが、差込 
プラグを途中まで 
しか差し込めない 

コンセントの周りにスイッチびあり 
ませんか。 

スイッチを押して、コンセント内部 
のカバーを収納し、差込プラグをコ 
ンセントに差し込んでください。 

- 


仕様 


電源 

交流 1 00 V - 24 0 V 已 0-60 HZ 

消費電力 

1 0 100 V - 24 0 V 

7 曰 W -87 W 

加湿量 ’X 

7 曰 mL / h (100 V の場合） 

水タンク容量^ 

400 mL 

連続加湿時間〈最長 〉’X 

曰時間（水量：満水、水温-室温： 20 で、電圧：交流 100 V の場合） 

適用床面積（目ま）（使用状況、環境により異なります） 

木造和室： 2 が 
プレ八ブ洋室： 3.3 m 

外形寸法’ X 幅 X 奥行 X 高さ 

18.0 X 7.1 X 1 3.9 cm 

質量&(電源コード-ポーチを含む） 

0.63 kg 

コードの長さ ’X 

1.5 m 


※おおよその数値です。 
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保証とサービスにごいて 

※修理を依頼される前にまず「故障かな？と思ったら」 ( P 15) をご覧になり、お調べください。それでも不具合の場合は、下 
記に基づさ、お買い上げの販売店にご相談 < ださい。 

1 保証書の内容のご確認と保管のお願い 

保証書は、販売店にて所定事項を記入してお渡しいたしますので、「販売店印およびお買い上げ曰」をご確認の 
上、内容をよくお読みになり、大切に保管してください。 

2 保証期間はお買い上げの日か51年間です。（消耗品は除きます。） 

保証書の記載内容に基づき、お買い上げの販売店び修理いたします。くわしくは保証書をご覧ください。 

3 修理を依頼されるとき 

おそれいりますび、製品に保証書を添えて、お買い上げの販売店にご持参 <ださい。 

まず、お買い上げの販売闻こご相談ください。修理こよって機能び維持できる場合 
は、ご要望により有料修理いたします。ご相談の際、次のことをお知らせ < ださい。 

①製品名③品番③製品の状況(できるだけ<わし <) 

4 ノ V "— ソナル加湿器の補修用性能部品の保有期間は、製造巧ち切り後已年です。この期間は経済屋業省の指導によ 
るものです。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。 

5 修理料金とは 

修理料金とは、おもに技術料と部品代で構成されています。 

I 技術料 I ……不具合の原因を診断する作業、故障箇所を修復する作業(修理および部品交換•調藝 
修理後の点検など)の料金です。 

I 部品代 I ……製品の修復に使った部品の代金です。 

6 その他製品に関するお問含せ、ご質問がございました5、お買い上げの販売店、または「連絡先」に記載のタイガー 
お客様ご相談窓 □ (下記)までご相談ください。 


保証期間内 


保証期間を 
過ぎている 
とさ 


連臟 


g イ乃'一履ミモ化巧巧を社 本社〒已 71-8 日71大阪府門真市速見町3番1号 


巧いかた•ぉ買い物のご相談はお客様ご相談窓口 


(全国共通番号） 因0570 -01 1101 

市巧通話料で OK 


市内通話料金でご利用いただけます。 


受付時間 AM 9:00 〜 PM 已:〇〇月曜日〜金曜曰（祝日•興社休業日を除をます） 

※携帯電話 • PHS と I P 電話等（ナビダイヤルを利用できない電話）の方はこちらへ TEL (06) 690巨-2121 


※上記の連絡先の名称、電話番号、所在地は変更することびありますのでご了承ください。 

ホームぺージアドレス http :// www . tiger . jp / 

消耗品-別売品のご購入ホームぺージ http :// www . ti 呂 er . jp / shop.html 
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